La Historia dei Sistema Eléctrico de la ciudad de 
Barahona. 


Por: Ing. Carlos Manuel Diloné 

Un Sistema Eléetrieo, es un eonjunto de elementos que tiene eomo fin 
generar, transformar, transmitir y distribuir la energia eléetriea, de tal 
forma que se logre la mayor ealidad al menor eosto posible. 

Para estudiar el origen dei Sistema Eléetrieo de la Común de Barahona (no 
el alumbrado de faroles, que tenia por fin ahuyentar la oseuridad, 
instalados en Barahona en 1894^, ni las plantas eléetrieas existentes en 
easas y negoeios partieulares), tenemos neeesariamente, que remontamos 
a los inieios de la instalaeión dei Ingenio Barahona. 

Uno de los primeros registros que se tienen, sobre meneión de Alumbrado 
Eléetrieo en la Común de Barahona, lo eneontramos en la Sesión 
Ordinaria dei 11 de Mayo dei ano 1917, eelebrada en el A 5 nj.ntamiento de 
Barahona, donde se eonoeió el informe “dei sehor W. H. Benediet, 
solieitando a nombre de la Barahona Company Ine., promesa de venta de 
los terrenos ejidos que le habian sido dados en arrendamiento, ineluyendo 
una faja al sur de la parte arrendada de 0,02 de eaballerias; y fue resuelto 
aeeeder a dieha solieitud. El regidor Virgilio Feliz propuso que se hiciera 
proposición a dicha companía de que diera el Alumbrado Eléctrico a 
cambio de la venta, euando hubiere lugar a ella, lo eual motivo una 
eomisión eompuesta dei regidor Feliz, el Sindieo, y el Presidente para que 
se allegaran al sehor Benediet, para tratar la euantia de la Promesa de 
Venta y ver si era posible la adquisieión de lo propuesto por el regidor Feliz 
o fijar el valor en efeetivo”^. 

Tres anos después, el 28 de Mayo de 1920, el A 5 m.ntamiento de Barahona, 
proeedió a instalar en el salón de sesiones “el bombillo de luz eléctrica 
que gratuitamente ha ofrecido el Hotel Venecia”^. Al pareeer, la 
instalaeión de esta bombilla fue simbóliea, ya que el 4 de junio de 1920, el 
Presidente dei A 5 nj.ntamiento, por auseneia dei Sindieo, proeedió a “haeer 

^ Weinel Féliz. Historia de Barahona 1801-1900. Página 166. 

^ Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 11 de Mayo dei 1917. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 

^ Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 28 de Mayo dei 1920. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 
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instalar el bombillo de luz eléctrica que habia ofrecido el Hotel Venecia, por 
lo que espera que esta Corporación dirija un oficio al Hotel dándole las 
gracias por su obséquio, y que el Síndico informará oportunamente 
sobre el costo de la instalación”"^. 

Tratando de instalar un Sistema Eléctrico, es decir, ofrecer un servicio de 
suministro eléctrico a la ciudadania, el Dr. Rodriguez solicita Autorización 
al A 3 mntamiento de la Común de Barahona, donde “fue resuelto, conceder 
al Dr. Rodriguez, la autorización que solicita por ofício, para poner 
alambres de luz eléctrica a través de algunas trozos de calle, para dar 
luz a algunas casas, con la condición de que él (el solicitante), es el 
único responsable de los danos y perjuícios que causaren sus 
alambres, y además reservándose este Consejo el privilegio 
correspondiente para cuando instale su alumbrado”^. Esta decisión le fue 
notificada al Dr. Rodriguez, el 29 de Marzo dei 1921, mediante misiva 
No. 1008. De esa autorización no encontramos más registros. 

El 22 de agosto de 1921, el A 5 nj.ntamiento nombró una Comisión “en la 
cual tome parte el Gobernador, para gestionar con la Barahona Cy, la 

adquisición dei alumbrado de esta ciudad. Fue resuelto a unanimidad e 
incorporado al Presidente en dicha Comisión”^. 

El 28 de Octubre de 1921, el Administrador dei Teatro Unión solicita 
autorización para instalar unos postes próximos a la acera dei Parque 
Central, para proyectar peliculas gratuitamente al público y además 
ofreciendo colocar luz en dicho Parque”^, todo esto sin entorpecer el libre 
trânsito. 

En Enero de 1922, el Comisario Municipal, comunicaba que “aquella 
Oficina carece de luz para rendir con eficiência el servicio que se requiere 
de noche”^. El Sindico procedió al suministro de lámparas y linternas, 
encargando a la policia dei servicio nocturno, en la referida Oficina. 


^ Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 4 de Junio dei 1920. AGN. Libro No.8, anos 
1913-1920. Referencia 4/010170. 

^ Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 28 de Marzo dei 1921. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 

® Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 22 de Agosto dei 1921. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 

Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 28 de Octubre dei 1921. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 

^ Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 27 de Enero dei 1922. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 
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Mientras las noches eran oscuras en la Común de Barahona, a unos 
escasos kilometros de distaneia, en el Batey Central de la Barahona 
Company, las noehes se iluminaban eon la ineandeseeneia de los 
bombillos y lámparas que proyeetaban sus luees al firmamento, 
provoeando esto una presión de los habitantes de la eiudad sobre el 
A 3 runtamiento, a los fines de dotar a la Común de un Sistema Eléetrieo, 
inexistente hasta la feeha. 

Las ideas desarrollistas estaban entronizadas en el Consejo de Regidores 
dei A 5 nj.ntamiento de la Común de Barahona, quienes realizaban todas las 
gestiones posibles por dotar a la eiudad de Energia Eléetriea. En 
eonseeueneia, en la Sesión dei 25 de Abril de 1922, el Sindieo propuso que 

se gestione con las plantas de luz más cercanas la adquísición de 
alumbrado para el Parque Central, y para las Ofícinas Municipales que 
lo requieran^; proeediéndose a eneaminar las gestiones para lograr tales 
fines. 

Por ello, tres dias después, el Comisionado para la Luz dei Parque y las 
Ofieinas Munieipales, le informa al A 5 nj.ntamiento que se entrevisto “eon el 
Administrador dei Teatro Union, y éste le manifesto que manana dará una 
eontestaeión eonereta y definitiva, porque esto tiene que eonsultarlo eon 
los duenos”^^. 

El primero de Mayo de 1922, el Comisionado de Fomento informo que aún 
no le han eontestado respeeto a la luz dei Parque, por lo que propone que 
la Comisión que va a santo Domingo gestione a ver si es fácil conseguir 
una planta Delco-Light, fue resuelto que antes de proeeder a la 
adquisieión de dieha planta, se solueione la proposieión existente al 
respeeto 

Para la inauguraeión dei estreno de la Banda de Música, y en virtud de 
que se darian retretes en el Parque Central, el Regidor Julio Coiseou Matos 
le manifesto a la Sala Capitular que “es preeiso ir pensando en la luz, por 
lo que propone que se encaminen gestiones tendentes a la adquisieión 


® Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 25 de Abril dei 1922. AGN. Libro No.8, anos 

1913-1920. Referencia 4/010170. 
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Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 28 de Abril dei 1922. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 

Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 1 de Mayo dei 1922. AGN. Libro No.8, anos 
1913-1920. Referencia 4/010170. 
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de dicha luz, aunque sea para esos dias” 12 , aprobándose realizar tales 
gestiones. 

En la Sesión Ordinaria dei 10 de Julio de 1922, “el Comisionado para 
gestionar la luz para el Parque Central manifesto que por haber tenido que 
estar saliendo en toda la semana fuera de esta eiudad en Comisión de este 
Consejo, no le ha sido posible diligeneiar la luz”i^. En esta misma Sesión 
“El Presidente informó que la empresa dei Teatro Union le manifestó que 
no puede suministrar más luz a partieulares, pero que tiene una planta 
que han ofrecido en venta a este Concejo y espera que se le conteste 
defínitivamente. Quedó eneargada la misma eomisión para estudiar la 
planta y que se traiga en la próxima sesión la earta dei senor Reginaldo 
Sánehez que se refiere a ese asuntoi"^. 

El 18 de Agosto de 1922, el Sindieo informó que “consiguió con la 
Empresa dei Teatro Union alumbrar el Parque, durante los dias 15 y 16 
dei presente mes, y que la instalaeión, material y demás, eostó $23.85 
(veintitrés pesos 85/100)”^^' 

Al pareeer, existió una eonfusión en lo que eubria el eosto de $23.85 
pesos, siendo esto enmendado en la Sesión dei 21 de Agosto de 1922, de la 
manera siguiente: “que el alumbrado dei Parque se refiere en ese caso, 
a la instalaeión y al valor de los materiales, y que dicha instalaeión es 
completa y lista para conectar con cualquier planta de luz; pero que el 
valor de la luz es cuestión aparte” 

Hasta ahora, no hemos eneontrado el inieio dei Sistema Eléetrieo de la 
eiudad de Barahona, pero si hemos eonoeido de los intentos y aprestos 
relaeionados eon la energia eléetriea en la eomún. 

Una refereneia la eneontramos, en el libro que publieara en 1953, José A. 
Robert, euando diee: “Por eonvenio entre el Ingenio Barahona Co. Ine., y el 
A 3 runtamiento, el alumbrado eomenzó a disipar las tinieblas que envolvian 
la eiudad de Barahona desde haeia 18 anos, esto es, desde euando existia 
el alumbrado de faroles. El servieio se extendia en un prineipio solo a 


Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 30 de Mayo dei 1922. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 

Ayuntamiento de Barahona. Sesión Ordinaria dei 10 de Julio de 1922. AGN. libro No.9, anos 1920-1922. 

Ibídem. 

Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 18 de Agosto dei 1922. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 

Ayuntamiento de Barahona. Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 21 de Agosto dei 1922. AGN. Libro No.8, 
anos 1913-1920. Referencia 4/010170. 
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algunas calles céntricas; pero en la actualidad se halla repartido por easi 
toda la eiudad. A pesar de que en sus eomienzos el servieio duraba 
solamente desde las seis de la tarde hasta la media noehe, se pagaba por 
él $440.00 al mes. El pago es ahora de RD$340.00 a pesar de que la luz 
dura hasta el amanecer. Dicho servieio comenzó en abril de 1929”^^. 

Otra refereneia la plantea, Matías Ramírez, en su libro publieado en 1983, 
euando sehala: “A base de un eonvenio entre el A 5 nj.ntamiento de 
Barahona y The Barahona Company se provee de eleetrieidad a Barahona 
eon la planta eléetriea de esa empresa. La eorriente era surtida hasta las 
doee de la noehe y el A 5 nj.ntamiento pagaba por el suministro $400 
mensuales y más tarde se redujo a $320, y se suministraba hasta las 
seis de la manana, en el ano de 1924”^^. 

Con dos feehas tan disímiles, sobre un mismo heeho, pues mientras 
Robert estableee el ano 1929, Ramírez sehala el 1924, eomo la feeha de la 
firma de un eonvenio que dio inieio al sistema eléetrieo en Barahona; 
ambos mantienen una difereneia de 5 anos, y ninguno de los dos aporta la 
fuente que le sirve de sustento. 


PRIMER CONTRATO ELÉCTRICO 9 DE DICIEMBRE DE 1925 


Con estas feehas eomo referentes, eomenzamos a rastrear el aludido 
Contrato, eneontrándonos eon el Contrato dei 9 de Diciembre de 1925, 
intervenido entre los sehores Antonio Mota y Alcibiades Alburquerque, 

en lo adelante LA EMPRESA, y por la otra El MUNICÍPIO, representado por 
su Síndieo, el sehor Rafael A. Peguero. La existeneia de este Contrato, 
sirve para demostrar que ninguno de los autores referidos, ha tenido 
aeierto en euanto a la feeha dei referido eonvenio, sin embargo, 
despertaron las ansias de preeisar los heehos. 

Este Contrato había sido remitido a la Câmara de Diputados de la 
Repúbliea Dominieana, a los fines de ser ratifieado. En la Sesión eelebrada 
el 21 de Dieiembre de 1925, la Câmara eonoeió dei Contrato para el 
estableeimiento dei Alumbrado Públieo en la eiudad de Barahona, 
estableeiendo que “eomo dieho eontrato no se halla dentro de los términos 


^^José A. Robert. La evolución histórica de Barahona. Página 240. 
Matías Ramírez Suero. Fundación de Barahona. Página 286. 


5 



dei apartado 2°- dei Art. 22 de la Constitueión, puesto que no eonstituye en 
garantia inmuebles ni rentas eomunales, ese Ayuntamiento no tiene 
necesidad de someterlo a la consideración de esta Câmara de 
Diputados”!^. 

Aunque el Contrato, en su artíeulo 35 estipulaba, que el mismo 
“eomenzará a regir a partir de su aprobaeión por el Congreso Naeional y de 
su promulgaeión heeha por el Poder Ejeeutivo”^^, en vista de que no fueron 
neeesarias esas formalidades, debemos aeeptar eomo vigente el Contrato 
dei 9 de Diciembre de 1925, y eomo feeha eierta de los inieios dei 
Sistema Eléetrieo de la Común, la feeha de la notifieaeión de la Câmara de 
Diputados, dei 5 de Enero de 1926. 

Con la firma de este Contrato, la Común dispuso de un instrumento legal, 
donde se estableeian las eláusulas eontraetuales, para un VERDADERO 
Sistema Eléetrieo, que permitiera un efieiente suministro eléetrieo a toda 
la eiudad, se estableeió por ejemplo que:l) La Empresa se eompromete a 
dotar e instalar una planta eléetriea o sistema de alumbrado eléetrieo, en 
la eiudad de Barahona para alumbrado y fuerza. 2) El alumbrado será 
públieo y partieular, La Empresa tendrá dereeho exelusivo de explotar, 
instalar y negoeiar en esta industria por un período de 25 anos. 3) Al 
expirar el Contrato o sea el período de 25 anos, la planta eléetriea o 
sistema de alumbrado eléetrieo, propiedad de La Empresa, pasará a 
posesión dei Munieipio, siempre y euando esta Corporaeión pague a la 
empresa el 70% dei valor de la planta o sistema de alumbrado eléetrieo, a 
esa feeha. 

4) La Empresa tendrá seis meses para tener en funeionamiento el 
alumbrado públieo. 5) La Empresa se eompromete a suministrar energia 
eléetriea para uso privado a razón de VEINTE CENTAVOS EL KILOVATIO 
POR HORA, en aquellas instalaeiones dotadas de eontadores; y las que no 
tengan eontadores, el suministro se hará de eomún aeuerdo entre los 
interesados y la empresa, no pudiendo exeeder el preeio a más de VEINTE 
CENTAVOS POR KILO, teniendo por base el eáleulo de gastos de eorriente 
que originaria la elase de bombillo, en el tiempo dei funeionamiento de la 
luz, que es desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la manana. 5) 
La Empresa se eompromete a suministrar a el Munieipio para el 


Comunicación No. 1007, dirigida por E. Bonetti Burgos, al Presidente dei Ayuntamiento de Barahona, de 
fecha 5 de Enero de 1926. 

Contrato No.14. Archivo de la Câmara de Diputados de la República Dominicana. Exp. 548. Pieza 3. Del 9 
de Diciembre de 1925. 
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alumbrado público, o sea el alumbrado de las calles y parques, edifieios, a 
razón de 15 centavos Kílovatio por hora ( se entiende que son los 
edifieios munieipales). 6) La Empresa suministrará energia eléetriea para 
fuerza (industrias, eomereios, ete.) a 15 cts. KVH. 7) En easo de roturas 
en la maquinaria, La Empresa pagará $360.00 pesos oro mensualmente al 
Munieipio, mientras dure la interrupeión, o sea a razón de $12.00 pesos 
oro diário. 

En fin se plasmaron todas las estipulaeiones que rigieron el inieio de una 
nueva era, desde el punto de vista dei desarrollo teenológieo de la eomún. 
El Servieio Eléetrieo fue extendido por aquellas ealles que ofreeian elientes 

que utilizaran los servieios de la 
planta o el Sistema de 
Alumbrado, que no bajen de 
eineo instalaeiones, en las 
extensiones de redes se aetuó 
de aeuerdo eon las regulaeiones 
y métodos para proteger la vida 
y la propiedad. 

Los postes utilizados tenian no 
menos de 18 pies de altura, desde la superfieie dei suelo, eran de maderas 
extranjeras y dei pais. 



El 8 de Noviembre de 1926, Aleibiades Alburquerque (en ese momento 
Regidor), mediante eomunieaeión dirigida al Presidente y demás Miembros 
dei A 3 runtamiento de Barahona, les partieipa que ha “llegado a un 
entendido con el Sr. Antonío Mota, respeeto dei transferimiento de todos 
sus dereehos y obligaeiones que le aeuerda el eontrato para el suministro 
de fuerza eléetriea, eelebrado eonjuntamente eon el Sr. Mota eon esa 
Corporaeión; por la presente suplico a Uds., aceptar como único 
concesionario al expresado Sr. Mota, quien por su reeonoeida solvência 
y seriedad, tiene absoluta garantia para llevar a cabo el cumplimiento dei 
mencionado contrato”^!. 

El senor Aleibiades Alburquerque, era abogado de The Barahona Company 
Inc., trabajaba en el Bufete de Francisco J. Peynado, y llegó a esta ciudad 


Comunicación dirigida por Aleibiades Alburquerque, al Presidente y demás Miembros dei Ayuntamiento 
de Barahona, de fecha 8 de Noviembre de 1926. 
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de Barahona defendiendo a la referida Empresa Azuearera, de estas 
experieneias eseribió su famoso libro “Títulos de los Terrenos Comuneros de 
la República Dominicana”. Por ello, es fácil suponer que ese 
entendimiento entre él y el Sr. Antonio Mota, obedecia a una 
estratégia de negocios. 

En las memórias dei A 5 mntamiento de la Común de Barahona 
eorrespondientes al aho 1929, se estableee lo siguiente: “ALUMBRADO 
PÚBLICO.- En vista de la neeesidad sentida por la eiudad de un buen 
Alumbrado Públieo, el A 5 nj.ntamiento, mediante un Contrato eelebrado eon 
LA COMPANÍA ELÉCTRICA DE BARAHONA, C. POR A., mantiene un 
esplêndido Alumbrado Eléetrieo en todas las ealles, parques y edifieios 
públieo s, desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la manana, 
invirtiéndose en esta ateneión alrededor de $600.00 mensuales. 

Las famílias, eon sus instalaeiones partieulares, se benefieian también de 
las ventajas que ofreee esta Companía Eléetriea y eontribuyen 
indireetamente al progreso de la Ciudad”^^. Al terminar el ano de 1929, el 
A 3 runtamiento tenía una deuda por eoneepto de Alumbrado Públieo de 
unos $1,800.00. 


SEGUNDO CONTRATO ELÉCTRICO 26 DE NOVIEMBRE DE 1934 


Para el 26 de Noviembre dei ano 1934, se firma el Contrato eelebrado 
entre THE BARAHONA COMPANY, INC., EL AYUNTAMIENTO DE LA 
COMÚN DE BARAHONA, y LA COMPANÍA ELÉCTRICA DE BARAHONA C. 
POR A., “relativo al suministro de eorriente eléetriea, por el eual el 
a 5 nj.ntamiento afeeta el produeto de la subasta dei provento de venta de los 
mereados públieos de aquella Común, hasta eoneurreneia de la suma de 
treseientos pesos, y mientras permanezea en vigor el Contrato de feeha 
nueve de Diciembre de mil novecientos veinticinco, intervenido entre el 
a 5 nj.ntamiento y el senor don Antonio Mota y transferido luego por este a 
LA COMPANÍA ELÉCTRICA DE BARAHONA, C. POR A.”23 


AGN. Memórias dei Ayuntamiento de Barahona, ano 1929. 

Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. Decreto Núm. 795. G. O. Núm. 4753. Fecha 2 de Enero de 
1935. 
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En esta ocasión, el Contrato debía ser ratifieado por el Congreso, pues 
tenía como garantia una renta o provento municipal. Este contrato 
introdujo una reducción dei pago mensual dei Ayuntamiento, hasta la 
cantidad de $340.00 pesos, moneda americana, pero aplico las cláusulas 
dei Contrato dei 9 de Diciembre de 1925. 

En el Contrato de 1934, se despejaron todas las dudas, respeto al 
Suministro Energético, que desde el ano 1926 venia realizando The 
Barahona Company, Inc., a la ciudad de Barahona, en este Contrato, en el 
articulo 2, se establece lo siguiente: “La “Primera Parte” se obliga a rebajar 
en lo sucesivo, o sea a partir de la fecha en que el presente contrato 
estuviese en vigor, hasta TRESCIENTOS CUARENTA PESOS, moneda 
americana ($340.00), el pago mensual por concepto de la energia eléctrica 
que ha venido suministrando y bajo las condiciones expresadas en la carta 
dirigida por la “Primera Parte” al sehor don Antonio Mota en fecha 20 de 
Junio de 1932, todo lo cual acepta también la “Tercera Parte”. 

En términos más llanos, The Barahona Company, Inc., le comunico a Don 
Antonio Mota, el 20 de Junio de 1932, que aplicaba una reducción en el 
pago mensual que realizaba el A 3 nj.ntamiento por concepto de energia 
eléctrica hasta $340.00, siendo esta reducción aceptada por el 
A 3 runtamiento de Barahona^^. 


TERCER CONTRATO ELÉCTRICO 16 DE SEPTIEMBRE DE 1943 


Como el Contrato dei 9 de Diciembre de 1925, tenia una vigência de 25 
anos, el 16 de Septiembre dei 1943, fue suscrito el Contrato entre LA 
COMPANÍA ELÉCTRICA DE BARAHONA C. POR A., y el 
AYUNTAMIENTO de la Común de Barahona, por medio dei cual la 
primera le vende a la segunda la Planta Eléctrica de esa ciudad. En este 
Contrato figura el Sr. Antonio Mota como Presidente de LA COMPANÍA 
ELÉCTRICA DE BARAHONA C. POR A., pero aparece Alcibíades 
Alburquerque, por mandato de Resolución de la Asamblea General 
Extraordinária de la referida Empresa. 


Ibídem. Artículo segundo. 

Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. Decreto Núm. 399. G. O. Núm. 5983. Fecha 13 de Octubre de 
1943. 
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Este senor Alburquerque, es el mismo que el 8 de Noviembre de 1926, le 
eomunieaba al A 5 aintamiento de Barahona, que había llegado a un 
entendido con el Sr. Antonio Mota, respecto dei transferimiento de todos sus 
derechos y obligaciones que le acuerda el contrato para el suministro de 
fuerza eléctrica, celebrado conjuntamente con el Sr. Mota con esa 
Corporación; por lo que suplieaba, aeeptar eomo únieo eoneesionario al Sr. 
Antonio Mota. Esto viene a eonfirmar que el “entendido” era 
símplemente, una estratégia de negocios. 

Analizando este eontrato, desde el punto de vista energétieo, el mismo nos 
da una senal de la dimensión dei Sistema Eléetrieo y de la demanda 
eléetriea de la Común de Barahona en el ano 1943, en ese momento la 
Común disponía de una red eléetriea de unos 47,904 metros, entre 
troneales y ramales seeundarios. 

La venta ineluía todo el negoeio que tenía dieha Companía para el 
suministro de energia eléetriea de esta Ciudad, entre ellos: a) una easa 
eonstruida de eonereto armado, ubieada en la ealle La Canela; b) Dentro 
dei mismo edifieio y formando parte de la planta eléetriea, se eneuentran 
los siguientes: Un motor Diésel de 120 H. P., un generador Siemen 
Sehukert de 95 KVA., una subestaeión eléetriea eompuesta de dos 
transformadores de poteneia, 2 transformadores de aeeite, ete., ete.; e) 9 
postes de eonereto para el tendido de las redes dei batey dei Ingenio 
Barahona C. por A., a esta eiudad, 1 poste de madera eon el mismo fin, 14 
postes de hierro eon igual propósito, 2 transformadores General Eleetrie 
instalados en dieho Batey, un eontador también en el mismo Batey; 20 
postes de repuestos para las ealles, 1 earro para aearrear postes; 8,046 
metros de alambre de eobre sin aislar que eonstituyen las redes que 
eondueen eleetrieidad dei Batey a esta eiudad, 26,358 metros de alambre 
aislado #8, que eonstituyen las redes de la Ciudad, 13,500 metros de 
alambre de empalmeis. 

Además, 226 postes de maderas, donde se instalan las lámparas que 
iluminan la eiudad, 164 eontadores en servieio, erueetas, luminárias, unos 
10 transformadores instalados, aisladores, ete., es deeir todo el andamiaje 
y equipamiento requerido en Sistemas Eléetrieos de poteneia. 


Ibídem. 
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El precio pactado para esta venta se estableeió en TREINTICUATRO MIL 
PESOS ($34,000.00), moneda legal. A partir de ese momento, quedaron 
sin efeetos las garantias de los proventos de los mereados de esta Común, 
que antes debían efeetuarse a LA COMPANÍA. 

LA COMPANÍA eedió asimismo a EL AYUNTAMIENTO, bajo las eondieiones 
aetuales, la eoneesión que le haee THE BARAHONA COMPANY INC., según 
se haee meneión en dieho eontrato, de Suministrar Energia Eléetriea a la 
Ciudad, por las redes de LA COMPANÍA, substituyéndose en eonseeueneia 
EL AYUNTAMIENTO en la obligaeión que tiene LA COMPANÍA de pagar a 
THE BARAHONA COMPANY, INC., la suma de $340.00 moneda legal, 
mensuales, por el Suministro de Energia Eléetriea de eonformidad eon el 
artieulo segundo dei referido Contrato. 

Mediante la Ley No. 4018, dei 1 de 
Enero de 1955, se deelara de alto 
interés naeional la adquisieión por el 
Estado de las Empresas de servieios 
públieos destinadas a la produeeión, 
trasmisión y distribueión de energia 
eléetriea, asi eomo de teléfono 
urbano e interurbano, estableeidas 
en el território naeionaH^. 

Una vez ereada la Corporaeión 
Dominieana de Eleetrieidad, mediante la Ley Núm. 4115, dei 5 de Mayo de 
1955^8, ésta somete un expediente por ante el Seeretario de Estado de lo 
Interior, relativo a la solieitud de donaeión de materiales y efeetos 
eléetrieos perteneeientes a la Común de Barahona. En efeeto, mediante 
Deereto No. 4691 dei ano 1959, el Gobierno autorizo “al Munieipio de 
Barahona a donar a la Corporaeión Dominieana de Eleetrieidad los 
materiales y efeetos eléetrieos perteneeientes a ese Munieipio, tales eomo 
postes, alambres, transformadores, eontadores ete., exeluyendo las 
plantas eléetrieas”^^. 



Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. Ley No. 4018. G. O. No. 7788, dei 1 de Enero de 1955. 
Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. Ley Núm. 4115. G. O. Núm. 7831. Fecha 5 de Mayo de 1955. 
Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. Decreto Núm. 4691. G. O. Núm. 8349. Fecha 11 de Abril de 
1959. 
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El nacimiento de la empresa pública en 1955, responsable dei 
suministro y comercialización de la eleetrieidad, favoreció el crecimiento 
de la cobertura dei servicio. El eriterio de rentabilidad eeonómiea dejó de 
ser sufieiente y neeesario, la Corporaeión Dominieana de Eleetrieidad 
(CDE) disenó un plan de expansión denominado “Plan Trujillo de 
eleetrifieaeión total de la Repúbliea” eon fines industriales, agrieolas y 
doméstieos que abareaba un período de diez anos desde 1955 a 1965. 

Con esta breve historia dei Sistema Eléetrieo de la eiudad de Barahona, 
queremos despejar las dudas que existian sobre el mismo, y aportar 
nuestro pequeno grano de arena, para eontribuir a una mejor eomprensión 
de los heehos aeaeeidos en nuestra eomunidad. 
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